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A を険 

ガソリン巧禁 
使用が料:巧油 


A 整化 


寝るとぎお义 
スブレー生嵐禁 

~ A ま思 ] ~ 


巧 H した持ち越し打の 
使用巧禁 


このたびは石油遠ホヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとう 
ございました。 

■この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 

そのあと保存し、必要なときお読みください。 

■保証書は「お買い上げ曰-販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店か 
5お受け取りください。 
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まを上のごを意 ( 必ずお守りください ^ 

お使いになる人や他の人への危害-物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 

次のよラに説明しています。 

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じるを害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明して 
いまず。 


A 危険 

この表示の欄は、「人び死 t または重傷を負う筒埃、または义災の筒埃び 
切迫して生じることが想定される」内容でず。 

A 警告 

この表示の欄は、「人が死亡または重傷などを負う可能性、または义災の 
可能性が想定される」内容でず。 

A 注意 

この表示の欄は、 r 人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される」 
内容でず。 

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明していまず。 


この絵表示は、してはいけない「禁止」内容でず。 

OC 

この絵表示は、必ず実行していただく r 指示」内容でず。 


G 丞危険 (DANGER)) C 屋警告 (WARNING) ； 

■ ガソ IJ ン厳禁 ご使用中 


禱 

ガソリン厳禁 

•ガソリン、混合油（農機具 
用）など揮発性の高い油は 
絶対に使用しないでくださ 
い。 

义災の原因になります。 
灯油 （ J に1号 I 灯油）を使 
用して < ださい。 


■換気必要 



I 換気せずに使用しつづけない 
で < ださい。 

• 窓の凍結や地下室など換気が 
十分に巧えない場所では、使 
用しないで < ださい。 

酸素が不足すると、不完全燃 
焼し、一酸化炭素などが発生 
して中毒になるおそれがあり 
9 〇 


■スプレー宙厳禁 ■寝るとさ消义 



• 殺虫剤などのスプレーちを 
温風のあたるところに絶対 
に放置しないでください。 
熱でスプレー宙の圧力が上 
がり、爆発し、危険です。 



•寝るときやが出するときは、 
必ず消乂してください。 

予想しない事故が発生する 
おそれがあります。 
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么警告 (WARNING) 


ご使用中 


■温風吹出□をふさびない 



I 巧類、紙などで温風吹出□や前 
面ガード、空気取入□をふさが 
ないで < ださい。 

巧類、紙などでふさぐと、異常 
燃焼や义災の原因になります。 


I 可燃性ガス使用厳禁 



>石油遠ホヒーターを使用して 
いる部屋で、可燃性ガスが 
発生するちの（ベンジン、 
シンナー） や、 スプレーを 
使用しないでください。 

乂災や故障の原因になります。 


■電源コード•電源プラグを傷めない 


0 



■めれた手で電源プラグの巧さ差し 
はしない 


/曲げる、ねじる、弓 I っ張るなど無理な力を加み 
たり、高温部に近づけたり、重い物を乗せたり、 
束ねたまま使用しないでください。 

また、電源プラグを抜くときはコードを持って 
\引さ抜かないでください。 

♦傷んだまま使用すると、乂災ゃ感電の原因に 
なります。 

• コードやプラグの修理は、販売店にご相談く 
ださい。 




めれ手禁止 



>感電の原因になります。 


■コンセントや配線器具の定格を超 
える使い方や、交流100 V む外で 
の使用はしない 


■電源プラグのお手入れをする 


0 



〇 


I たこ足配線等で、定格を超えると、発熱によ 
る义災の原因になります。 



•ときどき、プラグを抜きほこ 
り等を乾いた布でふさとって 
ください。 

•プラグにほこり等がたまると、 
湿気等で絶縁不良となり、乂 
災の原因になります。 


■電源プラグは確実に差し込む 


〇 



■デジタル表示部に 「 H 83」 と 
表示した5、使用しない 


0 


♦異常燃焼し、义災の原因に 
なります。 

• 販売店へご連絡ください。 


I プラグはコンセントに 
根元まで差し込んでください。 

また、傷んだプラグ-ゆるんだ 
コンセントは使用しないでください。 

I 差し込みが不完全ですと、 

感電や発熱による乂災の原因になります。 



お使いになる前に 
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ま全上のご注意 ( 必ずお守りください） 



■給油時消义 


〇 



♦給油は必ず消义 
してから行って 
<ださい。 
义災のおそれが 
あります。 


么注意 ( CAUTION ) 



油 


■油漏れ確認 

〇 


■居室内給油 
禁止-給油 
時义気禁止 

0 



♦給油は必ず居室外の 
义の気のないところ 
で行ってください。 
义災のおそれびあり 
ます。 



•給油□□金は正しく、確実に締 
めて < ださい。 

•□金を斜めに締めたりすると、 
簡単に□金が外れて、乂災のお 
それがあります。 

•給油□□金を下にして、油漏れ 
がないことを確かめてください。 



■変質した持 
ち越し： a 油 
使用厳禁 


0 


♦異常燃焼や故障 
の原因になるこ 
とがあります。 


使用ずる場所 


■可燃物か5離す 

〇 





上 


ふすまや障テなどの可燃物 
から上記の距離をとらない 
と乂災のおそれがあります。 


■スプレーや化ぎ薬品を 
使用する場所で使わな 
い（理•美容院、クリー 
ニング店、メツキ、塗装、 
脱脂、洗を工場など） 

0 

フ □ ンガスや塩素系溶剤は有毒な 
ガスの発生により、健康を害する 
ことになります。また、鏡やガラ 
スなどを傷め、金属がさびたり、 
繊維製品の変色、損傷、器具の故 
障の原因になることがあります。 


■高地（標高1己00 m 
ULh ) 使用禁止 

0 


♦不完全燃焼するおそれ 
があります。空気濃度 
が薄いので、正常燃焼 
の確認と換気にミち意し 
て < ださい。 


■巧の場所では使わない 


0 
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么ま意に AUTI 0 N ) 


ご使用中 


■カーテン、可燃物近接禁止 


0 



•力ーテンや巧類-ふとんなど燃えやすいちの 
のそばなどでは使用しないでください。 
乂災のおそれがあります。 

タイマー予約するとさち、可'燃物がそばに 
ないか5產言忍して < ださい。 


■異常時使用禁止 


0 



ダ 


I すすの発生、におい、炎の色など異常を感じた 
ときや油漏れがあったときは使用しないで 
<ださい。 

異常燃焼のおそれがあります。 

運転スイッチを「切」にし、電源プラグを抜さ、 
お買い上げの販売店へご連絡ください。 


■温風吹出□に異物を入れたり、 
放置したりしない 


■高温部に手などふれない 


0 



>温風吹出□や吹出□内部に紙、布、 
プラスチックや、マッチ、ガスライターなど 
を入れたり、放置したりしないでください。 
発乂や破裂の原因になります。 




接触禁止 


I 燃焼中や消义直後は、温風吹出□に手をふれ 
たり、内部に手を入れたりしないでくださし、。 
やけどのおそれがあります。 




»低温やけどや脱水症状になる 
おそれがあります。 

>温風を直接吸い込まないでください。 

気分が悪くなる原因になることがあります。 


r 低湿やけど」について 

♦比較的低い温度 (40 ° C ~60 °〇でち長時間 
皮ふの同じ所が熱せられると、熱い、痛いな 
どの自覚症状がなくてち低温やけどのおそれ 
があります。 

•次のような方は特にごミ主意を！ 

•乳幼巧、お年寄り、皮ふの弱いち 
-眠気を誘ラ薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用 
されたち 

-深ミ酉-疲労の激しい方 


特にお子さまやお年寄りなどのご自分で操作でさない方び使用ずるとさは、周囲の人び十分注意してください。 
おモさまが温風吹出□や前面ガードに直接触れないように保護ガード(別売品:品番 0 H - GF 1) 
を使用されることをおすすめします。 


お使いになる前に 
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まを上のごを意 (必ずお守りください 
C A 注意に AUTION ) ； 
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■電源プラグを巧いて 
消义しない 


0 



I 消义後、送風が止まるまで電源 
プラグを抜かないで< ださい。 
温風空気取入□や天板が高温に 
なり、やけどや故障の原因と 
なります。また、3至いにおいが 
でる原因になります。 


ご使用について 

■水をかけたり、 

重いものを乗せない 


0 



• 水の入った容器や物を上に柔せない 
でください。水が内部に入ると感電 
や故障の原因になることびあります。 
•本体の上に柔らないでください。 
天板がへこんだり、やけどのお 
それびあります。 


■持ち運ぶときは乂を 
消して給油タンクを巧く 


〇 



I 傾けないように静かに運んで 
ください。特に階段などでは 
油漏れのおそれびあります。 

I 引っ越し等の運搬時は必ずな 
油を抜き、傾けたり、横倒し 
の状態で運搬しないで < ださい。 


■石油遠ホヒーターを使用している部屋では 
シリコーンを使わない 


0 


♦シリコーン配合の枝ち用コート液-化粧品-つや出し剤などは 
使用しないでください。燃焼部にシリコーン酸化物び付着し、 
異常燃焼や点乂ミス、途中消义の原因になることがあります。 
f シリコーン配合の商品には下記のよラなちのがあります。 ' 

I ヘアケア商品(ヘア-トリトメント、ム-义隔用]-卜液)、力‘ラスクリ-ナ-、制滴け-ワックス、僻ぞうきんなむ 


I 熱に弱い巧面にはマットなどを敷く 


〇 


>熱に弱い材質の床面は変色、ヒビ割れ、そ 
り返りなどが発生することがあります。ま 
た、ほこりやたばこの煙などで変色するこ 
とちあります。保護のため熱に強いマット 
(別売品：品ま A 0 S 000- M 1 1 1 A ) などを 
敷いてください。 


点検.お手入れ.保管 


■ほこりの除去 

〇 燃焼-温風空気 

取入□フイルター 



>燃焼•ミ品風空気取入□フィルターは、 
週1回じ(上必ず掃除して < ださい。 
ごみ、ほこりなどでフイルターがつま 
ると、異甫燃焼のおそれがあります。 


画廃棄するときは打油を巧く 


〇 


>本体を廃棄処分するときは、 
必ず給油タンク、油受皿内の 
灯油を抜き取ってください。 
(風28ぺージ） 

I 灯油が入つたまま廃棄すると 
U サイクルの際思わめ事故に 
なるおそれがあります。 


■分解修理•改造の禁止 


⑩ 


分解禁止 

• 改造して使用しないでください。 
I 修理技術ち);!がの人は絶対に分 
解、修理は行わないでください。 
I 故障、破損した!3、使用しない 
でください。異常燃焼や义災の 
原因になることがあります。 


■保管時はな油を巧く 


〇 


>保管するときや長時間使用 
しないときは、必ず灯油を 
抜いてください。 

傾けてたり、横倒しの状態 
では保管しないでくださし、。 
油漏れや义災のおそれが 
あります。 


■お手入れするときは本 
体びちえた後、電源プ 
ラグを巧いてか5行う 

電源プラグ 
を抜く 

•感電•やけどの原因に 
なることがあります。 


■長期間使用しない 
とさは電源プラグ 
を巧く 

電源プラグ 
を抜く 

• 义災や予想しない事故の 
おそれがあります。 


巨 


る部のなまス 


饰面') 

給油タンク 
上ぶた 

表示部-操作部 
上吹出 □ 

とって- 
遠ホパネルランプ 
前面ガード 
燃焼確認窓 


ルーパ‘- 

キャビネット 
置 台- 


;品風吹出 □ 




給油タンクとつて 
7イナスイオンサイン 


7イナスイオンとは 


•マイナスイオンは森林や清など 
自然界の憩いの場所に豊富に巧 
在しまず。空気中でマイナスの 
電気を帯びた超微粒モをマイナ 
スイオンといいまず。 


遠ホバネル 
ランプ 


本体内部 









廣面) 

電源プラグ- 


コー ドホルダー 

コー ドホルダー 
差し込み巧 

室温センサーー 


@属品) 



燃焼 • 温風空気取入 □ フィルター 
(燃焼-温風空気取入 □) 

天板 


送風フアン 


スペーヴー 

本体が壁に密着しないように、 

スペーヴーを図のよラにして、 
お使い < ださい。 

スペーヴーは取り外さないでく 
ださい。 

、 - y 



※お手入れのときに必要ですので、なくさ 
ないよう保管してください。 

※使用しないときは、コードホルダー差し 
込み巧に引つかけておいてください。 
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る部のなまスとはた！ 3 を 



表示部は説明のため、全部表示したちのです。実際の運転のとさは該当部分が表示されます。 

V _/ 

運送時の傷を防止するために表示部-操作部の表面に保護シートを貼っていますので、取りのぞいて 
ください。（コーナー部分にセ□八ンテープを貼り付け、一緒にはがすとより簡単に取りのぞけます。) 


ひかえめボタン-ランプ 


• ひかえめ運転に使用。 

(傾21ページ） 

(^1 な）：ひかえめ運転中。 

• 3秒間巧すと時刻合わせにな 
ります。 

(傾11ぺージ） 


暖房モードボタン•ランプ 


ボタンを押すごとに「自動」 • 
「遠ホ」-「温風」モードに切り 
換わります。 

(傾16ぺージ） 

♦自動ランプ 

(^1!): 「自動」モードで運転 
しているとさ。 

♦遠ホランプ 

(^ H )： 「遠ホ」モードで運転 
しているとさ。 

♦温風ランプ 

(^ IT )： 「温風」モードで運転 
しているとさ。 


給油ランプ 
(文字ランプ) 


I の：油切れ予告。 

(給油タンクが空の状態) 
(傾13ページ） 

C ピーピ ー) 

己が偶 

(^ ID : 消乂が近いとさまたは 
油切れ消乂時。 

油切れ消乂時はデジタル 
表示部に rui 3 j を表示。 
(0^ 吕3ぺージ） 

10秒間 


遠赤パワーランプ 1 

' 温度/遠赤パワー 

タイマー調節ボタン 

•遠ホパワーランプ 

時計の時刻合わせ、遠ホパワー 

惦灯）：惜ホ」モードで運転しているとき、 

の調節、温度調節•タイマー予約 

「強」、「中」、「弱」で遠ホパワーを 

の時刻合わせに。 

表71^。 

(風1 1' 16' 17' 18ぺージ） 

-または+で「強」、「中」、「弱」 


に切り換えられます。 



運転スイッチ 
運転ランプ 


運転開始（点乂)、消义 
するとさに。 

( d ^14、 1已ぺージ） 

(^JT ) :運転中 

(^1^: 故障•異常時 

彈 U ): 停止中 



ク U —ニングボタン 


•クリーニング（から焼き）の 
ときに使用。 

(傾26ページ） 

♦マイナスイオンサインが点に r 
中に3秒間巧すとマイナスイ 
オンサインを消灯できます。 
(傾14ページ） 


タイマーボタン • 
ランプ 


タイマー予約の開始、取り消 
しに。（0^18、1日ぺージ） 
巧）：タイマー予約 • 
タイマー運転中。 
(寅滅）：タイマー運転の 
終了予告。 

10秒間 


残油ランプ 
(文字ランプ) 


の：油切れ消乂ま 
での運転時間 
のめやすをデ 


ジタル表示部 
I し表の。 


滅）：給油をお知ら 
せするブザー 


が鳴っている 


とさ。 

(廣13ぺージ) 


換気ランプ 
(文字ランプ) 


室内の換気が必要 
なとき、不完全燃 
焼防止装置が働く 
と 

( S ) :自動消义 
します。 



デジタル表示部 


• 運転スイッチ「入」一設定温度と室内温度を表示。 
• 運転スイッチ「切」一現在時刻を表示。 

: ( コ□ン）が点滅。 

•チャイルド□ック時 ^を表示。 

• タイマー予約時-予約時刻を表示。（約10秒間) 

•給油タンクが 

「空」になったとき一残りの運転時間のめやすを 

表の。 

少なくとち表示時間じ(上燃^ 
焼します。13ぺージ j 

♦故障.異常時 -自己診断表示記号を表示。 

(風23ページ） 


スピー ド点义ボタン- 

■ 3 時間延長ボタン- 

ランプ 

1 ランプ 

点义時間を早めたい 

♦運転を継続-延長すると 

とさに。 

きに。 （0^1 已ぺージ） 

(風20ページ） 

(点滅）：消し忘れ消乂装置に 

頗灯）： スピード 点 

よる消义の予告。 

义をセット 

(ピピツピピツ） 

したとさ。 

0秒間 


慎‘の：自動消乂中。 


•チャイルド□ツクのセツ 


卜と取り消'し。 


(0^1 已ページ） 


お 

使 

い 

に 

な 
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讚 s 前 


点义ずる前の準備と確認 


1 石油遠ホヒーターを取り出ず 

I •各部の包装部材を全て取り除きます。詳しくは、箱上面の「開こんのしかた」をお読みください。 


巧のことは、工場での燃焼テストによるもので、異常ではありません。 
♦油受皿に少量の灯油が残っている。 

♦給油フイルターがめれている。 

♦温風吹出□より見える燃焼筒（炎をかこんでいる筒）が変色している。 


2 

3 


水平を巧認ずる 

• 水平で丈夫な床面に設置してください。 

•水平でないときは、水平な場所に移動する。 

電源プラグをコンセントに差し込む 

• コードホルダーを開き、電源コードをのばして差し込む。 
電源コードを束ねたままにしないでください。 



交流] oov 


6測 Bia 

•電源プラグをコンセントに差し込むと、デジタル表示部に ru 10」と表示し、運転ランプが点滅すること 
がありますが、運転スイッチが「入」になつていたためで、異常ではありません。 

運転スイッチを巧して、「切」にしてください。 

デジタル表示部が円円になり、運転ランプが消灯します。 



効果的に使用しましょう 


温風の流れを巧げないでください。 



v _ J 
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時計の合わせかた 




^ を 3 秒巧巧す 

時刻合は 
(3 秒押し） 


P - または+を 
^ 巧し、時刻を合わせる 

•時計を進めるときは+を押し、 

ちどすとさは 一 を巧す。 

• 1回巧すごとに1分単位で変わります。 
•巧し続けると、10分単位で変わります。 


デジタル表示部 初めて使用するとさや、 

\ I /\ I / . \^/\ I / 電源プラグをコンセント 

から抜いたとき 

点滅 




最初午前已： 0□が、点な 
します 

〈現在の時刻が 
午後3時30分の場合〉 


お 

使 

い 

に 

な 

る 


3 


を巧す 

時刻をだ 
【3秒巧し） 



• デジタル表示部の 
コ□ンが点滅し、 
時計が動さます。 


ft 測 MEi 

• 電源プラグを抜くと、再度時計の時刻合わせをやりなおす必要があります。 
• 夜中の12時の場合、表示は四]:陋]です。 


お部屋の保温をしましょう 


力ーテンを二重にして床までに 
すれば、お部屋の熱を逃さず、 
暖かさが保てます。 



手についたな油は 

\こぼれた灯油は 

サラダ油をかし手につけ、 


こぼれた灯油の上に 

こすりましよラ。 


洗濯用粉末洗剤をふりかけ、 

その後石けんで洗えばいやな 


な油を吸い取ります。 

においち落とせます。 


あとは、かねいた巧で^ 



ふさとってください。« 

jd 典 

^ J 



































































讚 s 前 


使用燃料について 


/mmf\ 

口油 (JIS 1号口 
邦を使用してく 
\ださい 。 y 


么危険 (DANGER) 


ガソリン厳禁 


鐵 

ガソリン厳禁 


ガソリン、混合油（農機具用）など揮発性の 
高い油は、絶対に使用しないでください。 
义災の原因になります。 


な油とガソリンの見分けかた 


指先につけ息をのきかける。 
(义の気のない所で行つてください。) 

灯油は ガソリンは 

めれたままずぐ乾く 



区別がつきにくいときは、お買い上げ、 
の燃料店にお問い合わせください 。 ) 


心主意 (CAUTION) 


変質した持ち越しな油使用厳禁 

0 

• 異常燃焼や故障の原因になることがあります。 


変質な油 

• ちい灯油（昨シーズンより持ち越した灯油） 
• 曰光の当たる場所、高温の場所で長期間保管した巧油。 
特に乳白色のポリ容器や容器のふたをあけ、 
て長期間保管したちのは変質します。ノ 


極度に変質したちのは黄色巧がかったり、 
酸っぱい臭いがします。 


•点义しにくくなったり、白煙が出ます。 
• 消义時のにおいが強くなったり、 点'火し 
てちすぐ消えたり、暖まらないよラにな 
ります。 

• 燃焼が悪くなり、においがしたりして、 
安全装置が作動します。 


不純丹油 

♦灯油しソがの油（てんぷら油や機械油、重油、 
ガソリン、シンナー）などがほんのねずかで 
ち混入したな油。 

• 水やごみ、ドラム宙のさびなどが、混入した灯油。 
• 灯油水抜剤や助燃剤を添加した灯油。 


万一変質な油や不純巧油を使用したときの処置 

不良灯油を除き、給油タンク、油受皿の内部をされいな灯油で洗い、クリーニング（から焼き）をして 
からご使用ください。に6ページ「クリーニング（から焼き)」）それでち効果のないときは、お買い上げ 
の販売店にご相談ください。（分解-点検が必要です） 

変質灯油、不純灯油が原因でサービスを依頼されたときは、保証期間中でも 
保証の対象外となります。 


ホ了油の保管のしかた 


义気、雨水、ごみ、高溫及び直射日光を避けた場所に必ず保管する 


。勺1 


>灯油は翌シーズンに持ち越さない。 

シーズン終了前に使いきってください。 

>灯油は直射日光を避け、青やホなど着色され 
たポリ容器（灯油用）で保管してください。 
ポリ容器のふたは確実にしめてください。 


I ポリ容器に雨水が 
かからないよラに。 
ポリ容器の灯油に水 
が混入し、燃焼不良 
の原因になります。 


圓 


良い保管 悪い保管 


6 劇 Bia 

• 灯油が変質しているかどうか別売品でチェックできます。 

品名：変質な油検知管（チヤ □ ンボ）品番： ASP -02 (3 本入り） ASP - 14 ( 1本入り） 
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給油のしかた fS ? 

\ぐださい。/ 


1 給油タンクを取り出し、 
逆さにし、□ををはずす 

•給油タンクを取り出すときは、こぼれた油は 
ふき取る。 

• □金に砂やごみがついたり、入ったりしな 
いようにミ主意する。（回転が重くなります） 
•給油□、□金にさび、変形、回転不良およ 
び破損がないか確認する。 

(0:^24 ぺージ「給油タンクの点検」） 


2 


給油する 

•給油タンクを図のようにして、油量計を見 
ながら、上限をこえないように給油する。 
•こぼれた油は、ふき取る。 


「カチッとキヤップ」について 



□金が締まると、バネの力で「カチッカチッ」と音がして、 
確実に締まったことをお知5せします。 

□金のが側を持つと手がミちれにくく、回しやすくなります。 


3 r カチツカチツ J と音が 
するまで□をを締める 

•□金のねじ山を正しく合わせて締める。 

斜めにして締めないでください。 

• r カチツカチツ」と音がした6、元に 
戻さないでください。 

• □金を下にして油漏れがないか確かめる。 

/I 給油タンクを本体に詩かに 
、•もどず 

•給油タンクとってを前後ち向に合わせ、 
本体にセツトする。 

左ちどちらでちセツトでさます。 

• '灯油が油受皿に入るまで約1分待って点义する。 



お 

使 

い 

に 

な 

る 

前 

に 


6 測 MEi 

• 給油□周辺が多少黄色くなることがありますが、異常ではありません。 

残り燃焼時間表示について 

給油タンクの油がなくなると 

♦隋巧]と博巧]表おが点灯。ブザーが已秒間鳴り、デジタル表示部に油切れ消乂までの運転時間のめや 
すを表おします。 （70 と表お。残り燃焼時間は約70分といラ意味です） 

• 燃焼は弱で燃焼します。運転時間のめやすは弱で燃焼び続いた場合を表示し、表示時間上の運転が可能 
です。（お部屋び暖まっている場合などは、表/吊時間より大幅に燃焼時間び長くなります） 

•表示は[7〇].[6〇]のように10分きざみで切り曾わっていきます。 

口〇]のときはブザーが已秒間鳴ります。 [1 巧に変わってから油切れ消义までは [1 のの表示を続 
けます。その後ブザーが已秒間鳴り、歷 U 表示が点滅し、油切れ消乂が近いことをお知らせします。 
ブザーが已秒間鳴っている間は標^表示は点滅、それじ(外は点灯します。 
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CSM9 

♦超音波加湿機を使用している部屋では石油遠ホヒ 
一夕一を使わないでください。 

ホ褐色の炎になったり、水質によっては石油遠ホ 
ヒーターが故障する原因になります。 


使いかた 



点义•消义のしかた 


ま全のため運転開始後 
3時間で自動消乂します。 



国 


田 

正 

K 3 i 

K 違 U 

屑起 

V . お/又7 



点乂 

消乂 


点乂する 


切/入ノ 


を巧ず 


>運転ランプが点灯。マイナスイオンサインが点滅。 
>デジタル表示部に設定温度と室内温度を表示します。 
>遠ホモードで運転しているとさは、室内温度のみ 
表汀^します。 

(例）關温度/時き内温度/分 


約2分後、自動点乂し、送風が始まります。 

運転中は温風吹出口からマイナスイオンび出ます。 



巧 


燃焼確認窓か！ 5 炎の状態を 5 崔認する 



燃焼確認窓 


V 




〇 

正常燃焼（青色の炎） 

• 次のような場合は異常ではありません。 

づ黄色の炎が時クまじる。 

づ弱燃焼時に網の部分がホく見える。 



異常燃焼（黄义燃焼） 

• 次のような場含は異常です。 

づ大さな黄乂が出る（すす発生の原因になります） 
づ音やにおいがする。 

X 

♦運転を止めて、お買い上げの販売店へ連絡して 
<ださい。 

- み 



皆 

巨專ナ- 


数 


^明ぁ態_ 

^照は状すたを 
'ルのでたましン 
屋常しい消夕 
異にてをボ 
とお ' J しング 
引'が切費イン 
巧てす r 消ヴニ 
;;^^しまををン - 
巧がりチカオリ 
り音あッ電イク 
、とがイのスに 
時 J とス W ナ中 
义ツこ転3イ転 
点チる運約マ運 




瞬せ、 
-まち 
がりで 


て 

し 

さ間 
と秒 
い巧 
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♦運転ランプが消灯。 

•燃焼が停止し' -さ送風が止まり' 再度送風して 
約3.已分後運転が停止します。 

•運転スイッチを「切」にしてからマイナスイオン 
サインがしばらく点、滅します。 

• 遠ホノ（ネルランプが点なしている状態で消乂した 
ときは、徐々にランプが消灯します。 


継続 • 

組長する/ 

部屋の換気をしてから 

を巧ず 


ま全のため運転開始後3時間で自動消乂します。 

(消し忘れ消义装置により、万一の事故を防ぐため） 


•運転ランプが消なします。 

• 3時間延長ランプが点なします。 

• 運転中はいつでち巧したときから 
3時間運転を継続でさます。 

• 吕時間4已分経過したとさ 
3時間延長ランプが点滅。 


この時に ( fl ) を巧すと、 

消义せずに運転を3時間継続でさます。 

♦自動消乂したとさ('濃)を押す。 

3時間延長ランプが消灯。 

押したとさから3時間運転します。 


愈 



ピ ピッピピッ） 

(10 秒間） 




チャイルド□ックのしかた 


お子さまのいたずら操作を防ぐことびでさます。 

運転中でも運転していないときでち、チャイルド□ックできます。 


( If ) をピッという音が鳴るまで 
® 約 3 秒間巧ず 


取り消すときは再度( 3 麗)をピーという音が鳴る 
まで約3秒間巧す 


‘デジタル表示部ににのと表示します。 


デジタル表示部のに己といラ表示が消えます。 


6 測 BlEi 

デジタル表示部にを表示しているときはすべての操作ができません。 
•ただし、運転中は運転スイッチを「切」にできます。 

•チャイルド□ックを取り消さないと、運転スイッチは入りません。 

•電源プラグを抜いたり、停電した場合、チャイルド□ックは取り消されます。 


V 


J 
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使いかた 





































































— • • 


設定温度/時きの湿度/分 


湿度/違赤/の- II 節 


>1 ノ， jsiaa 


♦ 一 ♦ 


使いかた 



願モ-ドのなり換えのしかた 


旧動 j 、 「違就、「溫酣①3種 
類の暖房モ-ドを選べまず。 




遠ホパワー調節 


1 (^ 運転）を巧す 

健転中は巧さなくてよし、） 


I 運転ランプ点灯。 


^ を巧す 


• 押すごとに「自動」^「遠ホ」^「温風」^「自 
動」…の順に暖房モードが切り換わります。 

♦「自動」モードにすると 

設定温度に応じて、「温風」と「遠ホ」の両方の 
モー ドを自動的に切り換えて室温を コン ト□-ル 
します。 


♦ r 違ホ」モードにすると 

遠ホふく射と微温風でお部屋を暖めます。 


參 r 温風」モードにすると 

設定温度に応じて「強」〜「弱」の運転を自動的 
に行い、室温をコント□-ルします。 


•「自動」ランプ点灯。 

•12 ° C から30 ° C の範囲で室温調節でさます。 
•室温が設定温度になるまで「温風」運転 
になります。設定温度になると「遠ホ」 
運転になります。 

♦「遠ホ」運転中は遠ホパネルランプが点 
灯します。 


I 「遠赤」ランプと遠ホパワーランプが点な。 

>運転開始後約2分間は「温風」運転にな 
り、その後「遠ホ」運転になります。 

>遠ホパワーランプは 一、 +を押すと、 

「強」、伸」、「亂の3段階に切り換わ 
ります。 

一 を巧すと弱くなり、+を巧すと強く 
なります。 

>「遠ホ」運転中は遠ホパネルランプが点 
'なします。 


♦「温風」ランプ点灯。 

•12 ° C か!530 ° C の範囲で室温調節でさます。 


6 測 isiai 

•「遠ホ」モードの「強」または「中」に設定され 
ていてち室温表おが30でじ(上のときは、「弱」で 
運転します。 

• 「遠ホ」運転中は上吹出□からお部屋の空気を循 
環させる微温風と温風吹出□から足ちとを暖める 
温風が出ます。 


♦「遠ホ」運転しているときは、前面ガードび赤くなり 
ますが、遠ホバネルランプび点丹しているためです。 
(遠ホノ (ネルランプの消費電力は最大で約1 W です） 


固旧园 

适赤バヮ — 


nu 

_,u 

m 

画 i 麵 


1已 


ま温調節のしかた 


r 自動」または r 温風」モードで 
室温調節でさます。 


隹鲁参 I 壁) 


設ミ温度/時き®度/お 


巧.. 


1 fills) を巧す 

(運転中は押さなくてよい） 


2 

3 


•運転ランプ点灯。 

i モうを巧し、 r 自動 J 
または r 温風 J を還ぶ 

• 自動または温風ランプ点'灯。 

-または+を巧ず 


韻/遠ホ/の-調節 


タイ7-謂函 




信向 

V 面/又ノ 


室温調節 


温度を下げるとき 

一を巧すごとに1でずつ下がります。 
(例） 


20 > 19 > 18い> 12 


温度を上げるとき 

+を巧すごとに1 ° c ずつ上がります。 
(例） 


20 > 2い22ぃ> 30 


•巧し続けると連続して温度が変わります。 
•- 度セツトすれば記憶されます。 


6 測 MEi 

•電源プラグをコンセントか!5抜いたり、停電した 
ときでち暖房モードと設定温度は記憶されていま 
す。再度セットする必要はありません。 

•室温の表示は、室内平均温度のめやすです。 

設置条件等により必ずしち寒暖計の温度とは一致 
しません。 

•給油ランプが点灯しているとき、燃焼は「弱」に 
なります。 


•室温が 0° C な下でち「0」が表示されます。 
♦暖かい曰（秋□や春先など）狭い部屋でご使用に 
なる場合、室温が設定温度より上昇することがあ 
ります。（暖房負荷がルさいために、弱燃焼でち 
暖めすぎになります）このよラなとさはひかえめ 
ボタンを巧してください。 


使いかた 
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使し、かた 々イ 7— S 約の I .fiitr 



タイマー\ 

予約時刻の 
ミわせかたノ 

1 現在の時刻を確認する 

(廣11ぺージ） 

•現在の時刻を合わせていないときはタイマ 
一予約でさません。 


(驚)を巧す 

(運転中は巧さなくてよい） 

♦運転ランプが点灯。 

♦運転スイッチが「入」になっていないと 
タイマー予約でさません。 

を巧す 

♦タイマーランプ点灯。 

• デジタル表示部の 
設定時刻が点滅。 

4一 または+ 

時間を設定する 

• +を巧すごとに進み、一を巧すともどります。 
•1 回押すごとに10分ずつ変わります。 

♦巧し続けると表示が連続して変わります。 

• 約已秒後運転ランプが消灯し、燃焼中の場合 
は自動消乂します。 


' I / \ I / 

巧晒- 

を 巧し、 



つたかタイマー機能 


お目ざめの時には暖かくなるよラに、予約 
した時刻より早く（已〜1已分前）運転を開 
始します。 

室温が16で未満のとさはその曰のお部屋の 
温度によつて点义する時刻が変わります。 
室温が16でじ(上のときは予約した時刻に運 
転を開始します。 


r 時」「分」が点滅している間に合わせて 
ください。 


(例）午前別寺30分に予約したいとき 
デジタル表示部の表示を 



に合わせる 


約巳秒後自動的にタイマー予約になり 
ます。 

タイマー予約時刻の設定だけしたい場合は、 
(0 を巧してタイマー予約を取り消して 
<ださい。 


•停電したときは（再通電後運乾ランプ点滅） 
デジタル表示部に 「 U 10」が表示されます。 
運転スイッチを「切」にし、手順「1」からやり 
なおして < ださい。 


• 強い地震や衝撃びあつたとき（運乾ランプ点滅） 
デジタル表を部に 「 U 12」が表示されます。 
運転スイッチを入れなおし、タイマーボタンを押 
して < ださい。 
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タイマー 予約 
のしかた 


1 


安全のため約1時間 
で自動消义しまず。 

を巧す 

(運転中は押さなくてよい） 

>運転ランプが点:口。 




を巧す 


約已秒後「ピピッ」と音が鳴り、 


運転ランプび消灯します。 

燃焼中の場合は、自動消乂します。 

•タイマーランプ点灯。 

• タイマー予約時刻を表示。 （ 10秒間） 

•約10秒後に時計表示に切り換わります。 

•室湿が低いほどあつたかタイマー機能によつ 
て予約時刻よりち早く運転を開始します。 

• ピーピーと10秒間鳴り、タイマーランプ 
点滅。 

♦運転ランプが消灯。 

•タイマーランプは点、滅のまま。 


タイマー運転中 

予約時刻になると自動的に点乂 

令 

消义する10分前 

♦ 

約1時間燃焼し、自動消义 


参 

燃！規中にらィ7-)を巧す 


>タイマーボタンを巧して、タイマー運転を 
取り消してください。 

• タイマーランプが消なします。 


自動消义させずに続けて 
暖房したいときは 


タイ 7— 
予約の取り 
消しかた 


参 

を再度巧ず 

•タイマーランプ消な。 
•運転ランプ点灯。 

約2分後自動点义します。 


* 測 MEi 

•毎日同じ時刻にお部屋を暖めておさたいとさ 
運転スイッチを「入」にし、タイマーボタンを巧 
すだけで予約でさます。 

•タイマー予約後にタイマー予約時刻を変更したい 
ときは運転スイッチを入れなおし、18ページの 
手順「3」からやりなおしてください。 


I タイマー予約時刻について 
電源プラグを抜いたり、停電した場合は現在の時 
刻を設定しなおして<ださい。タイマー予約時刻 
は一度セットすれば記憶されますので、予約しな 
おす必要はありません。 


使いかた 
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をい i た スピード点义のしかた 

^ 早く点义したいときにご使用ください。 



A あ5かじめ 

I @を»して《< 

• スピード点义ランプ点灯。 

♦再度巧すとスピード点义は取り消されます。 
• スピード点乂ボタンを巧してから10分経過 
しないとスピード点义機能は働きません。 

2慶)が巧 

•運転ランプが点灯。 

A 約…秒後 
♦自動点义し、温風がでます。 


スピード点乂とは 


•お出かけ前にあらかじめ（運転スイッチを 
「入」にする10分た(上前)、スピード点义 
をセットしておけば、外出から帰ったと 
きすぐに点义できます。スピード点乂は 
約10秒で点乂できます。（通常点乂は約 
2分） 

• 点义時間を早めるため、運転スイッチが 
「切」でちバーナーを予熱するしくみにな 
っています。 

そのため平均100 W の電力を必要としま 
す。 

節電のためスピード点乂を必要としない 
ときは、取り消してください。 


t 測 MEi 

■スピード点义ボタンを巧してから24時間じ(内に点 
乂操作しないと、スピード点乂は自動的に取り消 
されます。 

■下記のことはバーナーを予熱しているためで、異 
常ではありません。 

•時々、「カチッ」と音がして、お部屋の照明が一 
瞬変化することがあります。 

• 本体が約已〇でぐらいになりますが、異常ではあ 
りません。 

♦においがすることがあります。 


■電気のむだを防ぐため、次の場含は予熱しないよ 
ラになつています。 

タイマー予約中 

• スピード点义ランプは消灯しますが、スピード 
点乂のセツトは取り消されません。 

• タイマー予約を取り消してち、スピード点乂ラ 
ンプは点灯しますが、予熱していないためすぐ 
にはスピード点义はしません。 

燃焼中 

♦スピード点义ランプが点巧していますが、予熱 
していません。 
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ひかえめ運拓のしかた 

暖めすざを防止して、節約暖房したいときにご使用ください。 

-~~~-— ' 一 


ひかえめ運転 
のしかた 


1 


兼 f ) を巧す 

(運転中は押さなくてよい） 
>運転ランプが点な。 


を巧す 


>ひかえめランプが点灯し、ひかえめ運転を 
開始します。 

>運転スイッチを「切」にしてち、一度セッ 
卜すれば記憶されます。 


ひかえめ運輯の 
取り消しかた 


を巧度巧す 


ひかえめ運転とは 


#室温を低めに変化させると、皮膚の温度 
が固有の U ズムで変化します。そのリズ 
ムに含わせて室温をゆらがせること（生 
体適応リズム）で、身体に感じる温度を 
変えることなく、燃焼量と風量を自動的 
に下げ、節約暖房を実現した機能です。 
長時間 （3 時間 L ソ上）暖房される場合に 
効果があります。 

•使用条件によって、効果は変ります。 

• お部屋の温度が設定温度になって約1 
時間後からひかえめ運転を開始します。 
ひかえめ運転をセットして、ひかえめ 
ランプが点:打してちすぐにはひかえめ 
運転にならないことがあります。 



$が□や春先、断熱性の高いお部屋でお使いに 
なるときなど、室温がすぐに高くなるような 
条件では、設定温度より3で上がると消义し、 
設定温度より1で下がると点义します。 
ひかえめボタンを押すと、時間に関係なく 
上記条件になるとひかえめ運転になります。 


•測 BlEi 

• ひかえめ運転中は室温が設定温度より低めに慮 
大2で）表おすることがあります。 
•タイマー予約にするとひかえめランプは消なしま 
すが、ひかえめ運転は取り消されません。 

•電源プラグをコンセントから抜いたり、停電した 
ときはひかえめ運転の設定は取り消されます。 


I ひかえめ運転が設定された状態で運転スイツチを 
「入」にした場合、点义してから約已分間強制的 
に燃焼します。 

I 「遠ホ」モードのとさはひかえめ運転でさません。 


使いかた 
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« 障かな？ 


修理-サービスを依頼されるまえに次の表に 
従ってもう一度お確かめください。 


現 象 


原因（ま全装置） 


処置方法 


• 運転ランプが点灯しない。 
•点乂しない。 


においがずる。 


初めて使用ずるとさや、 
シーズンはじめに使用ずる 
とさ煙やにおいび出る。 


点乂時、消乂時に「カチャ」 
と音がする。 


r ピチピチ」音がする。 


•スピード点乂したのに 
スピード点义しない。 


消乂する。 

ランプが正しく働かなし、。 


点乂しても燃焼が弱く、部屋 
が暖ま5ない。 

がの状態が悪<、 

黄乂燃焼やにおいが出る。 


L • 燃焼部の一部がホくなる。 

L •「コトコト」音がする。~~ 


• 「ボコボコ」音がする。 


r ピチピチ」音がする。 


I ■[ンュー」音か3る。 



r *7 イナスイオンサインが 

，なに r しない。 


点乂や消义のとき 


r パチパチ」、 r ボッ」音がする。11^ 


• 3時間延長ランプが点灯していません 
か？（消し忘れ消义装置び作動） 

• 電源プラグが抜けていませんか？ 

• チャイルド□ックしていませんか？ 

• 油がこぼれたままになっていませんか？ 

• 変質灯油や不純な油を使用していません 
か？ 

• $ 合油タンク受、油受皿に水がたまっ 
ていませんか？ 

• 運転中や消乂直後に電源プラグをコ 
ンセントか5抜さませんでしたか？ 

• 耐熱塗料やほこりが焼けるためです。 

• ノズルを開閉ずる弁の音でず。 

• 点义放電や点火時の着火の音でず。 

• 点义時、消'火時に金属が伸び縮みする音 
です。 

• スピード点乂セット中に停電や地震、 
強い衝撃がありませんでしたか？ 

• 点乂ずる10分 lU 上前にスピード点义 
をセットしてありましたか？ 


ri 転スイッチを入れなおす。また1 
は別き間延長ボタンを巧す。 


電源プラグをコンセント 

に差し込む。 


^1チャイルド□ックを取り消す] 
^1乾いた巧で完全にふき取る] 


新しいな油と入れかえる。 


給ミ由タンク受、油受皿の水を 

抜く。（嚴2已、28ぺージ ) J 


運転中に電源プラグをコン 1 

セントから抜かない。 


異常ではありません。 


運転スイッチを「切」にして、 
スピード点义をセットしなおす。 


点义する10分{上前にスピー 
ド点义をセットしておく。 



燃焼しているとさ 

電源に異常な雑音が入った。 


夕ールが付着しています。 

燃焼-温風空気取入□フィルターび 
ほこ D でつまっている。 

換気不足のためです。 

炎に熱せ5れるためです。 

電磁ポンプが動いている音でず。 

燃焼中ゃ消乂をに油受皿に灯油が 
流れる音でず。 

燃焼量が変化した時に金属が伸び 
縮みずる音でず。 

気化した灯油が吹さ出す音でず。 

• 油切れになっていませんか？ 

• 室温センサーが直射日光にあたってい 
ませんか？ 

• 本体に逆風があたっていませんか？ 


電源プラグをコンセント 
け、5抜き再度入れる。 


ク IJ - ニンクする。 

じ0^2巨ぺージ） 


燃焼-温風空気取入 □ 

1 フィルターを掃除する。 


1^1換気する。 



中給油する。 (0^1 3ぺージ ) 1 


直射日光のあた5ない場! 
所に移動する。 


本体に逆風があた5ないよ 1 

ラにする。 


► •消灯に設定されていませんか？ 

タイマー予約しているとさ 


設定を解除する。 
じ嚴14ぺージ） 



• liLh の項目にしたがって、処置しても異常がなお5ない場合は、お買い上げの販売店までご連絡くださし、。 


22 


I 燃焼-温風空気取入□フイルターがつまつて 
いませんか？（不完全燃焼防止装置が作動） 

I 燃焼部にシリコーン酸化物が付着しています。 
揮発性シ U コーン配合の枝毛用コート液•化粧 
品-つや出し剤などを使用していませんか？ 

I 電磁ポンプにごみがつまつている。 

I 燃焼部に夕ールが付着しています。 


今 

今 


燃焼-溫風空気取入□フィルター 
を掃除する。 (1^2 已ページ） 


本体内部の点検が必要です。 
お買い上げの販売店へご連絡 
<ださい。 


本体内部の点検が必要です。お買い 
上げの販売店へご連絡<ださい。 


•燃焼•温風空気取入□フィルターがつまって I 
いませんか？（過熱防止装置が作動） 

• 温風の出□や前面ガードびふさびっていませんか？ 
(過熱防止装置が作動） I 

♦停電があった。（停電安全装置が作動） 

• 電源プラグをコンセントに差し込むとき、運転 I 
スイッチが「入」になっていませんでしたか？ 

♦強い地震{震度已（強） L ソ上} •衝撃を受けて 
いませんか？ I 

(対震自動消义装置が作動） 

• 'な油がなくなっていませんか？ 

• 給油タンク受に水やごみがたまって 
いませんか？ 

• 変質な油や不純灯油を使用していませんか？ 

• 夕ールが付着しています。 


I 室内の換気が不足していませんか？ 
(不完全燃焼防止装置が作動） 

I 燃焼部にシリコーン酸化物や夕ールが付着し 
ています。 


燃焼.温風空気取入 □ 
フイルターを 掃除する。 


障害物を取りのぞく。 


地震によって作動した場合は、 
周囲の可燃物、機器の損傷、油 
のあふれなど異常びないか確認 
し、運転スイッチを入れなおす。 


>1給油する。（:@=13ぺージ） 


給油タンク受のお手入れをす 
る。 （1^2 已ぺージ） 


ク U - ニン グする。 （0^2 日ぺージ) 
新しい巧由と入れかえる。 (0^1 2ページ) 


クリーニングする。け^2日ぺージ) 


必ず1時間に1 
する。 


-2 回は換気 


本体内部の点検が必要です。お買い 
上げの販売店へご連絡<ださい。 


運転スイッチを入れなおす。 


本体内部の点検が必要です。お買い 
上げの販売店へご連絡<ださい。 


油受皿の水を抜さ取る。 
(吸28ぺージ） 


U 04 


U 10 


U 12 


U 13 


♦給油ランプ点滅 


U 17 


U 18 


• 20秒間音でお知 
らせします。 
♦換気ランプ点滅。 


31 


H I 


33 


H 36 


H 83 


認望''黑裸て露今•載原プ5グ娜ぃて' g ひ'差 L & 於運転スィッチ秋がょゎ'す。 


上記の処置をしてち、繰り返し表示するときや運転しないときは、表示内容を確認して運転スイッチを 
「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。 


異常のお知 S せと処置のしかた 

デジタル表示部に自己診断表示が出たら… 

を全装置が作動ずると、運乾ランプが点滅し、自動消义しまず。また、デジタル表示部に故障•異常の原因 
(自己診断表示記号）がアルフアベットと数字で表示されまず。 


デジタル表示部 
(自己診断表示） 


原因（を全装置） 


処置方法 


ま 

、 

)s 

H 303 

生作 
発が 
が置 
常装 
異全 
にを 
焼义 
燃庶 
ま？ 
がか 
また 
スし 

三/で 

义ん 
油点せ 


か 

ん 

せ 

ま 

、 

八 

ま 

た 

«、 

が 

こ 

0 

受 


お手入れ•保管.その他 
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曰常の点検とお手入れのしかた 



お使いの 

たびに 

点検を 




周囲の可燃物の確認 

•本体の周囲に、燃えやすいちのが 
ないか常に確認してください。 


み 



油漏れ•油のたまり•油のにじみ 

•油漏れのある場合は、電源プラグをコン 
セントから巧き、給油タンクを取り出し 
てから、お買い上げの販売店にご相談く 
ださい。 



1 シーズン I し 

2〜3回 


給油タンクの点検 

•給油□- □金にさび、変形、回転不良 
および破損があるとさは、 

新しい給油タンク-□金と取り替える。 
お買い上げの販売店にご相談ください。 

部品名：給油□□金 
品番： A 0 S 3 已已 - HG 已 OR 

部品名：給油タンク（□金付） 

品番： A 0 S 3 已 0- HG 已 OR 






巧震自動消义装置の点検 

•燃焼中、本体を水平にゆすって、確実に 
消乂するか確かめる。 
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定期的に 
お手入れを 


I 本体が;ちえた後、電源プラグを抜いてから行ってください。 
I 電気部品や安全装置は絶対に分解-調節しないでください。 


週1回 
似上 


燃焼-温風 
空気取入口 
フィルターの掃除 


•ほこりは掃除機で吸い取る。 

燃焼-温風空気取入 □ フイルター 



•取れにくいほこりは歯ブラシなどで 
落としながら、掃除機で吸い取る。 

•巧 M 

•灯油やな油でめれたほこりは、絶巧に 
掃除機で吸わせないでください。 

室温センサーを曲げないよラに 
ミ主意してください。 

♦運転中は掃除機で燃焼-温風空気取入 □ 
フイルターの掃除をしないでください。 
異常燃焼を起こします。 


1シーズン 
に 

2〜3回 


給油タンク受の掃除 

•な油に水やごみが 
混入することが 
ありますので、 

下記に従って 
掃除をしてください。 


給油タンクまを取り出ず 


2 

3 



給油タンクまの 
ごみや水を取る 

•給油タンク受を逆さにし、 

新聞紙などの上に置いて取る。 

給油タンクまを 

ちとどお D にセットする 


1力月に 
1回似上 


本体-温風吹出□の掃除 

•ほこりは掃除機で吸い取る。 

•油やち机よ、家庭用台所洗剤冲せ） 
を薄めたちのを付けた巧でふさ、 
かねいたやねらかい布でふさ取る。 


>温風吹出□は、ほこりや白い粉がつさ変色することが 
ありますので、家庭用台所洗剤（中性）を薄めたちのを 
付けた巧でふき、かねし、たやわらかし、巧でふき取る。 


•! 巧駆 IM 

♦本体をベンジン 



前面ガードの掃除 



シンナーなどでふかないでください。 


お手入れ•保管•その他 
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日常の点検とお手入れのしかた 


巧れたり、 

口油び通り 
に<<なつた 
とさ 

タンク受フィルターの交換 

• 巧れたり、灯油が通りにくくなつた場合は 
交換してください。 

部品名：タンク受フィルター^ 

品番： A 0 S 322- HG 己 OR / 


1 給油タンクまを取り出し、タン 
クまフイルターを矢印の方向に 
巧して、タンクまフイルターを 
はずず 


1シーズンに 
職上 


クリーニング（か5焼き) 


な油を気化させる部品にたまった夕ールを、 
から焼きずることにより取り除きまず。 


次のようなときはクリーニングをしてくださ 
い。（クリーニングは約2時間かかりまず） 
•デジタル表示部に rui 7 j を表示したとき 
•点义しない、炎びルさい、黄义燃焼になる、 
においが強い 

•シーズンの終わりでおしまいになると去 
(またはシーズンの始め） 





タンク受 
フイルター 


2 給油タンクまを逆さにし、タン 
クまフイルターのスリツトを給 
油タンクまの突起 (2 力巧）に 
通し、ツメ （4 力巧)で固定ずる 


ス U ット 

r —タンク受 
フイルター 



タンク受フィルターは必ず取り付けてくださし、。 
取り付けないで使用すると、器具の故障の原因 
になります。 




油受皿の灯油を完全に抜さ取らない 
と空焼さにならずク U —ニングでさ 


ません。 

①石油遠ホヒーターを室外に出す 


♦ク U —ニング中はにおいや煙が出ます。 


②給油タンクと給油タンク受を取り出す 

• クリーニングが終了するまで取り出しておいて 



③油受皿の口油を給油ポンプで巧き、 
巧ききれないときは、好油を付属の 
スポイトで巧く 


♦上ぶたを閉める。 



mmm の①〜③が終わったら、 

次ページのへ進んでください C 
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** 励 

① 電源プラグをコンセントに差し込む 

② 運転スイッチが「切」になっているか確認する 

•デジタル表示部に ruioj 表示しているときは、運転スイッチを「切」にしてください。 
•運転スイッチが「切」でないと、次の操作ができません。 

③ クリーニングボタンを約3秒間ピッと音がするまで巧しつづける 

• デジタル表示部にに j が表示されます。 

④ 運転スイッチを「入」にする 

•運転ランプが点灯して、デジタル表示部の表示がになになり、クリーニングを開始します。 


⑤ HU 表示が点滅するまで放置する（約2時間かかります） 


♦デジタル表示部が に巧 一に 71 一に占 I …と変わり、 に 己 I 表示が点滅すると、クリーニングは終了です。 

⑥運転スイッチを「切」にする 


クリーニングが終わった5 


引さ続さ使用されるとさ（シーズン中) 


① 取り出した給油タンク受を本体に 
セットずる 

② 給油タンクに新しいな油を給油して本 
体にセットし、約1分後に運乾スイッ 
チを「入」にずる 


おしまいになるとき（シーズン終わり） 


① 電源プラグをコンセントか！5抜く 

② 取り出した給油タンク受を本体に 
セツトずる 

③ 給油タンクを空の状態にして本体に 
セツトずる 

④ な後は、 r 保管のしかた」にしたびって 
保管ずる（@=29ページ手順「己」な降) 


•巧腳の 

•誤って不良灯油を使用したために、クリーニ 
ングするとき1回で完全に回復しない場合は、 
2〜3回行ってください。 

• ク U -ニングを途中で止めると効果がありま 

せん。-臣な-表況こなるまで行ってくださし、。 


ft 測 MEI 

♦クリーニング中に移動したりすると表示が点滅状態に 
なり、運転を停止します。運転スイッチを「切」にし、 
再度手順③からやり直してください。 

• クリーニング中は電磁ポンプの空巧ち音（ポコポコ） 
がし、送風になりますが、異常ではありません。 

• クリーニング中「カチッ」「カチッ」と音がして、照明が 
一瞬変化することがありますが、異常ではありません。 


お手入れ•保管•その他 
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日常の点検とお手入れのしかた 


今ジタル表示に 
(「 H 31 〜 H 33」 を 1 
表示したとき 


油受皿に水がたまって 
いる場合があります 


■油受皿の水の確認のしかた 

明るい場所で、給油タンク受を取り、油受皿の中を見ると灯油と水 
が分離して二重に見えます。このよラなときは、油受皿に水がたま 
つていますので、下記の手順にしたがって、油受皿の水抜きをして 
<ださい。 


1 市販の給油ポンプと付属の 
スポイトで灯油を巧を取る 

• 抜いた灯油の処分は、灯油をお買いホ 
めになつた販売店にご相談ください。 


〇給油タンク受をセットし、 
し 給油タンクに新しい好油を 
給油ずる 


3 給油タンクを本化にセットし、 
約1分待って運面スイッチを 
r 入 J にし、再点义ずる 

•このとさ白煙が出ることがあります。 


4 1回で点义しなかった場合、 
再び点义操作ずる 


給油ポンプ 
怖販品） 



給油タンク受 


適当な容器（約 1 L ) 




定期点樹こついて 


r 定期点検が 
おずずめ 
にシーズンに 
1卽 ^ 


長期間ご使用になりますと機器の点検が必要になります。 

2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに、お買い上げの販売店または修理資格ち【財団法人日本石油 
燃焼機器保守協会 （TEL 03-3499-2928) で行う技術管理講習会修了者（石油機器技術管理±)など】 
のいる販売店などにご相談され、点検依頼されることをおすすめします。 
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部品交換について 


お買ぃ上げの 
販売店へ 
依頼<ださい 


W 


交換部品は石油遠ホヒーターをお買い上げの販売店でおホめください。必ず「ナショナ 
ル石油遠ホヒーター」の純正部品をお使いください。 

不完全な修理は危険です。お買い上げの販売店または財団法人日本石油燃焼機器保守協 
会で行ラ技術管理講習会修了者（石油機器技術管理±)などのいる販売店などで修理を 
お受けください。 


消耗*劣化しやすい部品 
• 使用期間により交換が必要な部品 
電極ユニット、ホエンバン U 、 燃焼筒、 

タンク受フィルター、電磁ポンプフイルター、 
アース リング 


• 変質な油、不純な油の使用により努化しやずい 
部品 

タンク受フィルター、電磁ポンプ、気化器、 

温風吹出□、電磁ポンプフィルター、 

ソレノイド 


V 





J 

別売品 

変質灯油検知管（チヤ□ンボ） 

品番 

ASP - 14 (1 本入り） 

希望ル売価格 

200円 

(税別） 

変質灯油検知管（チヤ□ンボ） 

品番 

ASP -02 (3 本入が 

希望小売価格 

400円 

(税別） 

タンク受フィルター 

品番 

A 0 S 322 -HG 已 OR 

希望ル売価格 

200円 

(税別） 

給油□□金 

品番 

A 0 S 3 巳已 - HG 已 OR 

希望ル売価格 

1,000円 

(税別） 

給油タンク（□金付） 

品番 

A 0 S 3 已 0 -HG 已 OR 

希望ル売価格 

4,700円 

(税別） 

※希望小売価格（税別）は2003年3月現在のちのです。 

V 
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保管のしかた 


長期間 
使わない 
とさ 




2 

3 


給油タンクを取り出し、'灯油を抜き取る 
•水、ごみを残さない。（さび、巧あきの原因に） 

給油タンク受の掃除をずる 
• 吕已ぺージの手順「1」と「2」のみ行う。 

消义ずるまで燃やし切り、油受皿内の灯油を付属 
のスボイトで抜き取る 

•水、ごみを残さない。（さび、巧あきの原因に） 
• 急ぐ場合は市販の給油ポンプで油を抜く。 


4 

5 

6 

7 


クリーニング（か日焼き）ずる 
( C 査=26ぺージ） 

♦バーナーの寿命を延ばし、長く 
ご使用いただくためです。 

本体、燃焼•温風空気取入□フィルター、 
温風吹出□を掃除ずる 
(嚴2已ぺージ） 

電源コードを束ね、付属のスポイトと 
ともにコードホルダー差し込み巧に 
差し込む 
(嚴7ぺージ） 

乾燥した場所に保管ずる 
•傾けたり、横倒しにしない。 


お手入れ•保管•その他 
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保証とア フターサー ビス (よくお読みください) 


修理-お取り扱い-お手入れ 

などのご相談は… 

まず、お買い上げの販売店へ 

\ お申し付けください / 


転居や贈答品などでお困りの場台は… 

•修理は、ヴービス会社 • 販売会社の r 修理ご巧談窓□」へ! 
•その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！ 


■保証書（別添付） 

お買い上げ曰-販売店名などの記入を必ず確かめ、 
お買い上げの販売店か5お受け取りください。 

よくお読みのあと、保存してください。 


保証期間：お買い上げ曰か5本体1年間 


■ 補修用性能部品の保有期間 

当社は、この石油遠ホヒーターの補修用性能部品 
を、製造打ち切り後巨年保有していまず。 

ま）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持ず 
るために必要な部品でず。 


修理を依頼されるとき 


- 2吕〜23ページの表に従ってご確認のあと、直5ないとさはまず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へ 
ご連絡 < ださい。 

• 保証期間中は 

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただ 
さまず。 

• 保証期間を過ぎているときは 

修理ずれば使用でさる製品については、ご希望に 
より有料で修理させていたださまず。 

• 修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料-部品代-出張料などで構成 
されていまず。 

" MPH は、診断-故障個所の修理および部品交 
換-調整-修理完了時の点検などの作 
業にかかる費用です。 

I 部品代 I は、修理に使用した部品および補助材料代 
です。 

I 出張料 I は' お客様のご依頼により製品のある場所 
へ技術者を派遣する場合の費用です。 


ご連絡いたださたい内容 

品名 

石油遠赤ヒーター 

品番 

GH - PV 52 XD 

お買い上げ日 

年月日 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 


• 修理に出ずとさは 

修理に出すとさ、運搬ずるとさはな油を巧いてく 
ださい。 


修理に関するごホ目談 

お取り扱い-お手入れなどのごホ目談 

ナシヨナル/パナソニック修理ご相談窓口 

ナショナル/パナソニックお客様ご相談センター 

S 0570 -087-087 

•お客様びおかけになつた場所から最寄りの修理ご相説窗□に 
つながります。呼出音の前に NTT より通話料金の目安をお 
巧らせします。 

•携帯電話- PHS 等からは最寄りの修理ご巧談窓□に直接お 
かけ < ださい。 

• 最寄りの修理ご相談窓□は、次ページをご覧ください。 

3 己已曰/受付別き一 20 時 

電話茹ル画 0120 -878-365 

■携帯電話. PHS でのご利用は… 06-6907-1187 

FAX ミ打 II , 【め】 Q120-878-236 

Help desk for foreian residents in Japan 

〈洲国人 / 海が仕様商品（ツ ー U スト商品他）等ご相談窓口 > 
Tokyo (03) 325 目- 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 

Open : 9:00 -17:30 (closed on Saturdays /Sundays / national holidays) 
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ナシヨナル/■/ (ナソニック 

修理ご相談窓 □ 


SS 0570 -087-087 


>お客様びおかけになつた場所から最寄りの修理ご相談窓□につなびります。 
呼出音の前に NTT より通話料金の目安をお知らせします。 

>携帯電話- PHS 等からは最寄りの修理ご相談窓□に直接おかけください。 


北海道地区 


ネ L 幌 札幌市厚別区厚別南 

帯広 帯広市西1曰条南1了目 

2 T 目 17-7 

7-1 1 

巧 (011)894-1 251 

巧 (0155)33-8477 

祖 jl | 旭り I 市2を通2 IT 目 

函 if 函お市西枯梗589ま化241 

左]号 

(函館流通卸センター内） 

巧 (0166)31-61 51 

巧 (0138)48-6631 


東北地 


青森 青森市第二問屋町 
3-7-10 

巧 (01 の 739-971 2 

秋田 が田市御所野湯本 2 T 目 
1-2 

巧 (018)826-1 600 

岩手 盛岡市あ場13化割 30-3 

巧 (019)639-51 20 


首都 


栃木 宇都宜市御幸の 194-20 

巧 (028)689-2555 

群馬高崎市大がの 229-1 

巧 (027)352-1 109 

水戸 水戸市柳巧の309-吕 

巧 (029)225-0249 

つくば っくば市花畑 2 T 目 8-1 

巧 (0298)64-8756 

i ： 奇玉 巧り1市赤旧 2 T 目 4-2 

巧 (048)728-8960 


宮城仙台巿宜城野区扇町 
7-4-18 

巧 (022)387-1 117 

山形山あ巿流通センター 
3 T 目1 2-2 

_ 巧 (023)641-81 00 

福島 福島県を達郡本宜町 
字南ノ内6巳 

巧 (0243)34-1 301 


千葉千葉市中央区星义實町172 

巧 (043 に 08-6011 

東京東京都世田谷区宜あ 
2 T 目2己-17 

巧 (03)5477-9780 

山梨 甲お市宝 1 T 目 4- 13 

巧 (055 に 22-51 71 

神奈川横ち巿港南区曰野已 T 目 
3-16 

巧 (045)847-9720 

新;'寫 新漏巿東明 1 T 目 8- 14 

巧 (025)286-01 71 


中部 


石川 


石 J II 県石り惜 P 野々市町 
稲荷 3 T 目80 

巧 (076 に 94-2683 

富山冨山市寺島1298 

_ 巧 (076)432-8705 

福井 福井市開発 4 T 目112 

巧 (0776)54-5606 

Ml ? お本市大字苗賀7600 -7 

巧 (0263)86-9209 

静岡 静岡市西島76己 

巧 (054 に 87-9000 


名古屋 名ち屋巿瑞穂区塩入町 
8-10 

巧 (052)819-0225 

岡崎 岡崎巿岡町南义保吕 8 

巧 (0564)55-571 9 

岐阜岐阜県本巣郡化方町 
高匡太子 2 T 目30 

_ 巧 (058)323-6010 

高山 高山巿花岡町 3 T 配2 

巧 (0577)33-061 3 

=重 义居市森町字北谷1920 -3 

巧 (05 か 255-1 380 


滋賀守山市膀部已 T 目 2-1 

巧 (077)582-5021 

京都京都市げ見区竹田中り I 原虹 
71-4 

巧 (075)672-9636 

大阪大阪市北区本庄西 1 T 目 
1-7 

巧 (06)6359-6225 


鳥取 鳥取市ま長 2 白己- 1 

巧 (0857 に 6-9695 

米子米モ市米原 4 T 目 2-33 

巧 (0859)(34-21 29 

ネ公ミ I 巧江市平成町182番 i 也14 

巧 (0852 に 3-1 128 

出雲 出雲市渡橋の41已 

巧 (0853)21-31 33 

巧田お田市下おの 327-93 

巧 (0855 に 2-6629 


奈良大和郡山市椎木町 404-2 

巧 (0743)59-2770 

あ 歌 山 和歌山巿中島 499-1 

巧 (073)475-2984 

兵庫巧戸市中央区琴ノ緒町 
3 T 目 2-6 

巧 (07 が 272-6645 


岡山 岡山県都蓮郡早島の 
矢尾807 

巧 (08 か 292-1 162 

広島 広島市西区南観音 8 T 目 
13-20 

巧 (082 に 95-5011 

山 □ 山□市錶銭司 

字錶銭司団地化 447-23 

巧 (083)986-4050 


香 jl | 高お市商使の1已2-吕 

巧 (087)868-9477 

徳島 徳島県板野郡北島の 
網ち字かや108 

巧(088)6%-1125 


高知 南国市岡豊の中島33 1-1 

巧 (088)866-31 42 

愛媛お山市±居田町7己 0- 吕 

巧 (089)971-21 44 


福岡 春日市春日公園 3 T 目48 

巧 (092)593-90(36 

佐賀 佐賀市銷島の大字八戸 
字上深町3044 

巧 (0952)26-91 51 

長崎 長崎市ま町1日 49-1 

巧 (095)830-1 妨8 

大分 大分市巧原 4 T 目 8-3 已 

巧 (097)556-381 5 

宮崎 宜崎市本郷北方字草葉 
吕09白-2 

巧 (0985)63-1 213 


負長本熊本市健軍本町 12-3 

巧 (096):367-6067 

天草 本;度市港町 18-1 1 

巧 (0969)22-31 25 

鹿巧島 鹿児島巿ちな郎 1 T 目 

巧 (09 か 250-5 妨7 

大島 名瀬市長おの 10-1 

巧 (0997)53-51 01 


沖縄地 


沖縄浦添市城間 4 T 目 23-1 1 



巧 (098)877-1 207 


お手入れ•保管•その他 


所在地、電話番号び変更になることがありまずので、あ5かじめご了承くださし、。 
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仕様 


型式の 呼び 

OH-PV 已 2 XD 

種 類 

気化式-強制通気形-強制対流形 

点 义ち式 

高圧放電自動点义 

使 用 燃 料 

灯油 （ J に1号灯油） 

暖房出力 

遠/赤モード 

「強」 3.50 kW 「弱」 0.94 kW 

温風モード 

「強」撮大）巳.1日 kW r 弱」爆ル） 0.94 kW 

燃料消費量 

遠ホモード 

「強」0.340 L / h 「弱」0.091 L/h 

温風モード 

「強」（最大）0.已03 L / h 「弱」（最ル）0.091 L/h 

油タンク容量 

7.0 L 

燃焼継続時間 

遠ホモード 

「強」20.6時間「弱」 76.9 時間 

温風モード 

「強」13.別き間「亂76.别寺間 

電源電圧及び周波数 

AC 100 V 已0/60 Hz 

定格消費電力 

最大消費電力（点义時）610 W /610 W 

燃焼時消費電力「遠ホモード」2已 W /27 W 

燃焼時消費電力「温風モード」32 W /30 W 

運転スイッチ「切」のとき約 3 W / 約 3 W 

運転騒音(正面尸 

遠ホモード 

「強」38服 「弱」2已服 

温風モード 

「強」42 d 己 「弱」2已 d 己 

安全装置 

巧震自卽肖火装置碼を燃麵止麵点火まを装置臟防蜡置消し就消义装置 

が 形 寸 法 

高さ已39 mm X 幅已06 mm x 奥行342 mm (置台を含む） 

質 量 

1 4.3 kg 

付属品 

スポイト 


※騒音の数値は J に測定法 ( S 3031) に基づく測定値です。 


愛情点検 


の 


長年ご使用の石油遠ホヒーターの点検を 



♦油漏れがずる 

このよラな捆犬は 

♦白煙が出たり、強いにおいがずる 

ありませんか 

•運転中、異常な音がする 


•その他の異常や故障がある 


な上のよラな抵犬の時は使用を中止 
し'故障や事故の防止のため、運転ス 
イッチを「切」にし、コンセントか5 
電源プラグ挪 L ておず P 硫岛こ点 
校を卻談ください。 


便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です） 


お買い上げ日 

年月日 

販売店名 

巧 （) - 

品 番 

0 H - PV 52 XD 

お客様ご相談窓 □ 

巧 （) - 


松下電器産業株式会社リビングサポートシステム事業部 

干 639-1 188奈良県大和郡山市筒井町800番地 
© Matsushita 曰 ectric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式尝社） 2003 


この取扱説明書は 
再生紙を使用しています。 


0 HPV 已 2 XDB 
(0 H - J 9 白 60 B 0 P 0) 
S 0603 N 0 


Natio 3 al か苗測# I 々 I 巧咨製盘赚 













































